OLGA 


ABROSIMOW 


KAPITAN REZ. , B. DŁUGOLETNIA PIELĘGNIARKA 
SZPITALA WOJSKOWEGO W KRAKOWIE 


NAJUKOCHAŃSZA KUZYNKA i KOLEŻANKA 


przeżywszy lat 76, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzona 
Sw. Sakramentami zmarła, dnia 13 czerwca 1994 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy Zmarłej odprawione 
zostanie w poniedziałek dnia 20 czerwca 1994 r. o godz 11 
w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi 
odprowadzenie Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku, 
o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


KUZYNOWSTWO i KOLEŻANKI 


